रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


॥ 


MERA 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जनवरी 31 , 2019 / माघ 11 , 1940 
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 31, 2019 /MAGHA 11 , 1940 
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No. 476] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 31 जनवरी , 2019 
का . आ . 589(अ). राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में , 
1956 (1956 का 48 ) (बाद में उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित ), केंद्र सरकार , संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के 
लिए , भूमि , जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है,निर्माण के लिए आवश्यक है (पावर्ड शोल्डर / फोर लेनिंग 
आदि के साथ चौड़ीकरण), भूमि के खिंचाव में NH207 ( New NH 648) का रखरखाव, प्रबंधन और संचालन। 3.00 से 
किमी . 9. 35 ( सरजापुर का बगालूर टाउन - बगालूर - होसुर खंड) तमिलनाडु के राज्य में कृष्णागिरी के जिले में , इसके द्वारा 
ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने का अपना उद्देश्य घोषित किया गया है । 

आधिकारिक गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर , उक्त भूमि में रुचि रखने वाला 
कोई भी व्यक्ति , धारा 3 सी की उपधारा (1) के तहत पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर आपत्ति करेगा। 
अधिनियम कहा । 

इस तरह की हर आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी , LA, ( NH 648) कृष्णगिरि को लिखित 
रूप में दी जाएगी और उसके आधार को निर्धारित किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देगा, या 
तो या एक कानूनी व्यवसायी द्वारा , और हो सकता है, इस तरह की सभी आपत्तियों को सुनने के बाद और इस तरह की आगे 
की पूछताछ करने के बाद, यदि कोई हो , जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आदेश द्वारा आवश्यक समझता है, या तो आपत्तियों को 
अनुमति दें या अस्वीकार करें । 

उक्त अधिनियम की धारा 3 सी की उपधारा ( 2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम 
होगा । 
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इस अधिसूचना के तहत अधिग्रहण की जाने वाली भूमि की योजना और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और इसका 
निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में इच्छुक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। 

___ अनुसूची 
संक्षिप्त विवरण भूमि के खंड के भीतर या उससे जुड़ी संरचनाओं के साथ अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का विवरण 3. 00 से 
किमी. 9. 350 (सरजापुर का बगालूर टाउन - बागलूर - होसुर खंड) राष्ट्रीय राजमार्ग 207 ( नया राष्ट्रीय राजमार्ग 648 ) 

में कृष्णागिरी जिले में है। तमिलनाडु की स्थिति । 


राज्य का नाम: तमिलनाडु 


जिले का नाम : कृष्णागिरी 


क्रमिक संख्या सर्वेक्षण संख्या 


भूमि का प्रकार || भूमि की प्रकृति 


भूमि का क्षेत्रफल भूमि का क्षेत्रफल 
(स्थानीय इकाई) (हेक्टेयर ) 


तालुक का नाम: होसुर 


गांव का नाम: एचांगुर 


64/ 2 


पोरंबोके ( मैक्कल ) 


4, 250 .0000000( वर्ग मीटर ) 0. 4250000 


| सरकारी 
सरकारी 


| 108 


पोरंबोके ( गेनी ) 


870. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0870000 


109 


सरकारी 


पोरंबोके (ोनी ) 


10 .0000000( वर्ग मीटर) 0. 0010000 


115 / 1A 


निजी 


ड्राई 


2,630 . 0000000 ( वर्ग मीटर ) 0 . 2630000 


115 / 1B 


निजी 


ड्राई 


115/ 6 


निजी 


ड्राई 


115/ 7A1 


निजी 


ड्राई 


115/7A2 


निजी 


ड्राई 


115/7B 


निजी 


ड्राई 


| 126/1 


निजी 


ड्राई 


126 / 10 


निजी 


वेट 


1,275. 0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 1275000 
2, 335. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 2335000 
__ 40. 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0040000 

410. 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0410000 
4,640. 0000000( वर्ग मीटर ) 0.4640000 
1, 550.0000000(वर्ग मीटर) 0.1550000 

700. 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0700000 
750. 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0750000 
650 . 0000000(वर्ग मीटर) 0.0650000 

65. 0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 0065000 
130.0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0130000 
21 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0.0021000 
95. 0000000( वर्ग मीटर) |0.0095000 


126/ 11 


निजी 


वेट 


13 


126/12 


वट 


वेट 


14126/13 
| 15 126/17B 
16126/6 
|17126/8 
||18 1 26/9 
||19 127/ 7 


निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 


795 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 0795000 


वेट 
वेट 


1,400 .0000000( वर्ग मीटर) |0.1400000 
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20 


127/10 


निजी 


वेट 


415. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0415000 
| 1, 085 . 00000 

1 ,085 .0000000( वर्ग मीटर ) 0. 1085000 


127 / 11 


निजी 


वेट 


127/ 12A 


निजी 


वेट 


300 . 0000000 ( वर्ग मीटर ) 0. 0300000 


॥ 


80 . 0000000 ( वर्ग मीटर ) 0 . 0080000 


| 127 /12B 
1 27/ 12C 


निजी 
निजी 


वेट 
वेट 


24 


445 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0 . 0445000 


127/ 13 


निजी 


वेट 


380. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0380000 


127/ 14 


निजी 


वेट 


280. 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0280000 


127/ 15 


निजी 


वेट 


60. 0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 0060000 


127 /1B 


निजी 


11 . 0000000 ( वर्ग मीटर ) 0 . 0011000 


127/ 1C 


निजी 


127 / 10 


निजी 


127/ 1E 


निजी 


127 / 2 


निजी 


127/ 3 


निजी 


|34 


1 27/5 


निजी 


वेट 


127 / 6A 


निजी 


127/ 6B 


36 
37 


1 27 /6B 
1 27 /8 
127 /9 


निजी 
निजी 
निजी 
निजी 


वेट 
वेट 
वेट 


362. 0000000 ( वर्ग मीटर ) 0. 0362000 
750 . 0000000( वर्ग मीटर) |0.0750000 

15 .0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0015000 
295 . 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0295000 

20 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0020000 
310 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0310000 
310. 0000000(वर्ग मीटर 
297 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0297000 
___ 2.0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0002000 

2.0000000 ( वर्ग 
510.0000000(वर्ग मीटर) |0. 0510000 
510 .00000 
165.0000000 (वर्ग मीटर ) |0.0165000 

15. 0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 0015000 
343. 0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 0343000 
342. 0000000 ( वर्ग मीटर ) 0. 0342000 
342. 0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 0342000 
343 .0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0343000 

50. 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0050000 
2, 310.0000000( वर्ग मीटर )|0. 2310000 
110. 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0110000 


130/ 30 


VO 


130/ 3E1A 


निजी 


ड्राई 


130/ 3E1B 


निजी 


ड्राई 


निजी 


ड्राई 


130 /3ETC 
| 130/3E10 
131/ 1 


ड्राई 


निजी 
सरकारी 


पोरंबोके ( वरि ) 


07/ 1 


131 / 2 


निजी 


ड्राई 


1131/3 


131 / 3 


निजी 


निजी 


ड्राई 


131/ 4 


निजी 


ड्राई 


1 , 375.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0. 1375000 


48131/5 


131 / 5 


निजी 


निजी 


ड्राई 


715. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0715000 
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|49 


1 31/6 


निजी 


15/1A 


निजी 


ड्राई । 
ड्राई 
ड्राई 
ड्राई 


निजी 
निजी 


55 .0000000(वर्ग मीटर ) 0.0055000 
157 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0157000 
158.0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0158000 
157.0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0157000 
158.0000000(वर्ग मीटर) 0.0158000 
30. 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0030000 


15/10 


निजी 


51 15/1B 
52 15/1C 
53 
54 15/2 
5533 
5634/1 
57 


ड्राई 


ड्राई 
ड्राई 


33 


2,420. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 2420000 


निजी 
निजी 
निजी 
निजी 


ड्राई 


1,335 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 1335000 


34/ 2 


975. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0975000 


58 


34 / 3 


निजी 


ड्राई 


ड्राई 


5934/4B 
60 


निजी 
निजी 


35 / 1 


61 


35/ 2 


निजी 


62 


36 / 1 


निजी 


37/ 1 


निजी 


ड्राई 


37/ 2 


निजी 


ड्राई 


37/ 3 


सरकारी 


पोरंबोके ( वरि ) 


38 / 1 


सरकारी 


पोरंबोके ( वरि ) 


735.0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0735000 
3, 875.0000000( वर्ग मीटर ) 0. 3875000 
1,480.0000000( वर्ग मीटर) |0.1480000 
2,510. 0000000( वर्ग मीटर) |0. 2510000 

230. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0230000 
3, 310. 0000000( वर्ग मीटर) |0. 3310000 

50. 0000000( वर्ग मीटर) |0.0050000 
90. 0000000(वर्ग मीटर) |0. 0090000 
315. 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0315000 
1,030 . 0000000( वर्ग मीटर) |0. 1030000 

130 . 0000000 (वर्ग मीटर) |0.0130000 
1, 550. 0000000(वर्गमीटर ) 0. 1550000 
750 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0750000 
790. 0000000( वर्ग मीटर) |0.0790000 
325 . 0000000 (वर्ग मीटर) |0.0325000 
735 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0735000 
10 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0010000 


||38/2A 


ड्राई 


निजी 
निजी 


41/ 1 


ड्राई 


41/3A 


निजी 


41/ 3B 


निजी 


ड्राई 


41 / 3C 


निजी 


ड्राई 


41/ 4B 


निजी 


वट 


41/ 4C 


निजी 


42/1A 


निजी 


ड्राई 


42/1B 


निजी 


650. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0650000 


76 


42/ 1C 


42/ 1C 
| 42/10 


निजी 
निजी 


ड्राई 
ड्राई 


500 . 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0500000 
__ 15.0000000( वर्ग मीटर) 0. 0015000 


42/ 1D 
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42/20 


निजी 


वेट 


960 . 0000000(वर्ग मीटर) 0.0960000 


42/ 20 


निजी 


वेट 


75. 0000000 ( वर्ग मीटर) | 0. 0075000 


| 42/ 2E 


निजी 


वेट 


40. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0040000 


742/3K 


42/ 3K 


- निजीट 


निजी 


वेट 


- 


30 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0 . 0030000 


30.00000 
285. 0000 


44 / 1E 


निजी 


ड्राई 


285 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0 . 0285000 


83 


44/1B 


निजी 


ड्राई 


10. 0000000( वर्ग मीटर) 0 . 0010000 


44/1F 


निजी 


ड्राई 


1 ,200. 0000000( वर्ग मीटर) ||0. 1200000 


44/1G 


निजी 


ड्राई 


1 ,070. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 1070000 


44 / 2 


सरकारी 


पोरंबोके ( कोडिवाइकल ) 


790 . 0000000 ( वर्ग मीटर ) 0 .0790000 


44 /3A 


निजी 


ड्राई 


44 / 3B 


निजी 


निजी 


ड्राई 


2, 870 .0000000(वर्ग मीटर ) 0.2870000 
640. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0640000 
640. 0000000(वर्ग में 
25 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0.0025000 


45 /3B 


निजी 


45/2B 


निजी 


175. 0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 0175000 


45/3A 


निजी 


45/ 3C 


निजी 
निजी 


वेट 


93 


45/ 3D 


45/ 3E 


वेट 


निजी 
निजी 


45/ 3F 


45/ 4A 


निजी 


45/ 4B 


निजी 


45/ 4C 


निजी 


400 .0000000(वर्ग मीटर) |0.0400000 
45 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0045000 
45. 0000000 ( वर्ग 
450.0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0450000 
150.0000000(वर्ग मीटर) 0.0150000 
150 .0000 

50. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0050000 
1,195 .0000000( वर्ग मीटर) |0.1195000 

50. 0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 0050000 
200. 0000000 ( वर्ग मीटर ) 0. 0200000 
1,375. 0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 1375000 
555 . 0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0555000 

970. 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0970000 
2, 010.0000000( वर्ग मीटर ) 0. 2010000 
1,180. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 1180000 
2, 120. 0000000(वर्ग मीटर ) 0.2120000 
1 , 890. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 1890000 
2,180. 0000000( वर्ग मीटर) 0.2180000 


99 


निजी 


100 


निजी 


| 60/ 2 
| 60/3 
|60/ 4 
|60/ 5 


101 


निजी 


ड्राई 


102 


निजी 


VOX 


103 


61/1B 


निजी 


ड्राई 


104 


61/ 2 


निजी 


ड्राई 


105 


61 / 3 


निजी 


ड्राई 


106 


65 / 1 


सरकारी 


पोरंबोके ( पठाई ) 
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| 10765/2 


107 


65/ 2 


सरकारी 


पोरंबोके (ोनी ) 


| 108 


65/3A 


निजी 


ड्राई 


109 


65 /3E 


निजी 


ड्राई 


845 . 0000000 (वर्ग मीटर ) |0.0845000 

65 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0065000 
200.0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0200000 

400. 0000000(वर्ग मीटर) |0.0400000 
1,200 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 1200000 

50 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0.0050000 


| 11065/3F 


110 


निजी 


ड्राई 


65/ 3G 


निजी 


ड्राई 


| 11266/1A 
|| 11366/1B 


निजी 
निजी 


ड्राई 
ड्राई 


265 . 0000000 ( वर्ग मीटर ) 0. 0265000 


114 


66/ 2 


सरकारी 


पोरंबोके ( वरि ) 


235.0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0235000 


| 11566/3A 


निजी 


ड्राई 


1, 270 . 0000000 ( वर्ग मीटर ) | 0 . 1270000 


116 


66/3B 


निजी 


117 


66/ 3C 


निजी 


ड्राई 


118 


ड्राई 


119 


11866/ 3G 
11966/3H 
12066/4 
121 6 7 

178/2A 


120 


निजी 
निजी 
निजी 
सरकारी 
निजी 


ड्राई 


67 


पोरंबोके ( वरि ) 


122 


78/ 2A 


ड्राई 


123 


79 /1A 


निजी 


ड्राई 


835.0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0835000 
140 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0140000 

40 . 0000000(वर्ग मीटर) 0.0040000 
210. 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0210000 
555 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0555000 

90.0000000( वर्ग मीटर) |0. 0090000 
4,385 .0000000( वर्ग मीटर) |0.4385000 
1,841.0000000( वर्ग मीटर) 0. 1841000 
550 . 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0550000 
375.0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0375000 
2,385 .0000000( वर्ग मीटर) |0.2385000 
2, 915. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 2915000 
2,520. 0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 2520000 
1,825 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 1825000 

460.0000000 (वर्ग मीटर) 0.0460000 
1, 680 . 0000000(वर्ग मीटर) 0. 1680000 


124 


79 /1B 


निजी 


ड्राई 


125 


79/ 2 


निजी 


ड्राई 


126 


79 / 3 


निजी 


डाई 


127 


79 / 6 


निजी 


128 


80 / 2 


निजी 


ड्राई 


129 


81/1E1A1A1A ||निजी 


ड्राई 


130 


81/1E1B 


निजी 


ड्राई 


| 131 


89/ 11 


निजी 


ड्राई 


132 


89 / 16 


निजी 


ड्राई 


1 , 645 . 0000000 ( वर्ग मीटर )|| 0 . 1645000 


133 


ड्राई 


1 , 675 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0 . 1675000 


89/17 
|13489/19 
135 


| निजी 
निजी 


134 


ड्राई 


1,435 .0000000( वर्ग मीटर) |0.1435000 
1, 595. 0000000(वर्ग मीटर ) 0.1595000 


89/ 2 


निजी 


ड्राई 
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136 


89/ 21 


निजी 


ड्राई 


1, 495. 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 1495000 


137 


89/ 22 


निजी 


ड्राई 


1, 250 . 0000000 ( वर्ग मीटर ) 0. 1250000 


138 


89 / 3 


निजी 


ड्राई 


2,860. 0000000( वर्ग मीटर) 0 . 2860000 


139 


89 / 4 


ड्राई 


||89/4 
89/5 


निजी 
निजी 


| 2,410.000000 

2, 410. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 2410000 
1,185.0000000( वर्ग मीटर ) 0.1185000 


140 


89/ 5 


निजी 


ड्राई 


141 


89/ 6 


निजी 


ड्राई 


220 . 0000000 ( वर्ग मीटर ) 0. 0220000 


142 


92/ 1 


निजी 


ड्राई 
ड्राई 


143 


92 /6A 


निजी 


| 1, 000. 0 

1 ,000. 0000000( वर्ग मीटर) ||0. 1000000 
2, 030 .0000000( वर्ग मीटर) 0. 2030000 

25. 0000000( वर्ग मीटर) |0.0025000 
1,130. 0000000 (वर्गमीटर) 0.1130000 


144 


92/ 6B 


निजी 


145 


92 /6C 


निजी 


ड्राई 


गांव का नाम : जीमंगलम 


109 


109 


सरकारी 


पोरंबोके ( रोड ) 


850. 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0850000 


110 /1A 


निजी 


ड्राई 


150 . 0000000( वर्ग मीटर )|| 0 . 0150000 


110/1B 


निजी 


ड्राई 


110 / 20 


निजी 


निजी 


ड्राई 


650.0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0650000 
10 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0010000 
10.0000000( वर्ग 
565 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0565000 


42/ 2A 


निजी 


ड्राई 


50 / 1 


निजी 


ड्राई 


1 ,065 .0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 1065000 


51/ 1 


निजी 


ड्राई 


51/ 2 


निजी 


ड्राई 


51/3A 


निजी 


ड्राई 


51/3B 


निजी 


ड्राई 


51/ 4 


निजी 


ड्राई 


745 . 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0745000 
790.0000000 (वर्ग मीटर ) |0.0790000 

915.0000000( वर्ग मीटर) |0.0915000 
1, 040 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.1040000 
795 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0795000 
715. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0715000 

10. 0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 0010000 
800 . 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0800000 
1, 015.0000000(वर्ग मीटर) |0.1015000 

10. 0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 0010000 


51/ 5 


निजी 


ड्राई 


51/6A 


निजी 


ड्राई 


51/6B 


निजी 


ड्राई 


53 


सरकारी 


पोरंबोके ( वरि ) 


54 /7A2 


निजी 


ड्राई 


54 /7B 


निजी 


ड्राई 


35. 0000000( वर्ग मीटर) 0 . 0035000 


54/ 7C 


निजी 


ड्राई 


560.0000000(वर्ग मीटर ) 0.0560000 
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ड्राई 


54 /8A निजी 
2054/8B निजी 
2154/ 8C निजी 
2254/8Dनिजी 
2354/8E निजी 


ड्राई 
ड्राई 
ड्राई 
ड्राई 
ड्राई 


1,150. 0000000 (वर्ग मीटर ) |0. 1150000 

275. 0000000 ( वर्ग मीटर) |0. 0275000 
1,090.0000000 (वर्ग मीटर) |0. 1090000 

145 .0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0145000 
1,635 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 1635000 


24 


54 /8F 


निजी 


930 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0 . 0930000 


54 /9A 


निजी 


ड्राई 


1, 105 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.1105000 
755 .0000000( वर्ग मीटर) 0. 0755000 


26 


54/ 9B 


निजी 


ड्राई 


गांव का नाम: कोडीयालम 


1 


156/4 


निजी 


वट 


156/ 6A 


निजी 


ड्राई 


156/6B 


निजी 


ड्राई 


156/7A 


निजी 


|| 156/7B 


निजी 


ड्राई 


157 


सरकारी 


पोरंबोके(ोड़ाई ) 


|| 158/1A 


निजी 
निजी 


158/ 1B 


|| 158/2A 

|158/2B 
11159 


480.0000000(वर्ग मीटर) 0.0480000 
680 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0680000 
340.0000000( वर्ग मीटर) |0. 0340000 
1,450. 0000000( वर्ग मीटर) |0.1450000 
715. 0000000 ( वर्ग मीटर ) 0. 0715000 
785 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0785000 
2,210 .0000000( वर्ग मीटर) |0.2210000 
2,930 . 0000000( वर्ग मीटर) |0. 2930000 

985 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0985000 
2,390 .0000000( वर्ग मीटर) |0.2390000 
350.0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0350000 

5. 0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 0005000 
85 .0000000(वर्ग मीटर ) 0.0085000 
380. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0380000 
865 . 0000000(वर्ग मीटर) 0.0865000 

25 . 0000000(वर्ग मीटर) 0.0025000 
1,165 .0000000( वर्ग मीटर) 0.1165000 


निजी 
निजी 
सरकारी 


158/ 2B 


वेट 


पोरंबोके ( ओडाई ) 


170/ 5A2 


निजी 


ड्राई 


176 


13176 
14177 


सरकारी 
सरकारी 


| पोरंबोके ( सालाई) 
| पोरंबोके ( सालाई) 
| पोरंबोके ( ओडाई ) 


178/ 1 


सरकारी 


|| 178/ 10 


निजी 


ड्राई 


178 / 11 


निजी 


|| वेट 


178 /12 


निजी 


ड्राई 


710 . 0000000 ( वर्ग मीटर )|| 0. 0710000 


178/ 13A1 


वेट 


निजी 
निजी 


वेट 
बेट 


970.0000000( वर्ग मीटर) |0.0970000 
430 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0430000 


20 


178/ 13A2 
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178/ 13B 


निजी 


वेट 


600 .0000000(वर्ग मीटर) 0. 0600000 


22 


1 78 / 15 


निजी 


वेट 


920. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0920000 


178 / 3B1 


निजी 


वेट 


215. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0215000 


178/ 3B2 


निजी 


वेट 


5 . 0000000 ( वर्ग मीटर ) 0. 0005000 


25 


1 78/5 


निजी 


वेट 


॥ 


550 . 0000000 ( वर्ग मीटर ) 0. 0550000 


26 


178/ 8 


निजी 


वट 


1, 160 . 0000000 ( वर्ग मीटर ) 0. 1160000 


178/ 9 


निजी 


वेट 


1 ,525. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 1525000 


179 


सरकारी 


पोरंबोके (सालाई ) 


690 . 0000000 ( वर्ग मीटर ) 0. 0690000 


181 / 2 


निजी 


ड्राई 


191/ 6 


निजी 


ड्राई 


191/ 8B1 


निजी 


ड्राई 


191 /8B2 


निजी 


ड्राई 


620. 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0620000 

6. 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0006000 
120. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0120000 

50.0000000 (वर्ग मीटर) |0. 0050000 
100 . 0000000(वर्ग मीटर) 0.0100000 

50.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0050000 
250. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0250000 


191 / 8B3 


निजी 


ड्राई 


| 
ल 


191/ 8B4 


निजी 


ड्राई 


191 / 9 


निजी 


ड्राई 


गांव का नाम : कोथापल्ली 


18/ 3C 


निजी 


निजी 


ड्राई 


ड्राई 


निजी 


ड्राई 


18/3E1 
18/3E2 


निजी 


ड्राई 


ड्र 


2/2A1A 


निजी 


ड्राई 


3/ 3 


निजी 


ड्राई 


3/ 4 


निजी 


ड्राई 


200 .0000000( वर्ग मीटर) 0. 0200000 
6,430 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.6430000 

930.0000000( वर्ग मीटर) |0. 0930000 
1, 780. 0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 1780000 
2, 280 . 0000000(वर्ग मीटर) 0. 2280000 
3,160. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 3160000 

890. 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0890000 
100 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0100000 
970 . 0000000 (वर्ग मीटर ) |0.0970000 

350. 0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0350000 
1, 800 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.1800000 


3/ 5 


निजी 


ड्राई 


4/ 2 


निजी 


ड्राई 


4 /3A 


| निजी 


OK 


4/ 3B 


निजी 


ड्राई 


4/ 4A1 


निजी 


11 


ड्राई 


4 /4A2 


निजी 


ड्राई 


110.0000000( वर्ग मीटर) 0 .0110000 


4/ 4A3 


निजी 


ड्राई 


110. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0110000 
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4/ 4B 


ड्राई 
ड्राई 
ड्राई 
ड्राई 


930 .0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0930000 
2, 350 .0000000( वर्ग मीटर) 0.2350000 

10.0000000( वर्ग मीटर) 0. 0010000 
10 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0010000 
450.0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0450000 


ड्राई 


ड्राई 


1 , 950 .0000000 ( वर्ग मीटर) 0 . 1950000 


ड्राई 


3, 950. 0000000 ( वर्ग मीटर )|| 0. 3950000 


ड्राई 


250 .0000000(वर्ग मीटर) 0.0250000 


|144 / 4B 
|154 /4D 
| 164 / 4E1 
|174 /4E2 
|185 
196 
|207 / 1 
217 /2 
228 /1A1 
238 /1A2 
|248 /1B 
258 /2A 
26 8/2B 
27 /1 
|289 /2 
29 9 3/1 
30 9 3/ 2 


निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी । 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 


2, 250 . 0000000 ( वर्ग मीटर ) | 0 . 2250000 


ड्राई 


ड्राई 
ड्राई 
ड्राई 
ड्राई 
ड्राई 
वेट 
वेट 


100.0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0100000 
150 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0150000 
2, 050 . 0000000(वर्ग मीटर) |0.2050000 
100 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0100000 
20 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 0020000 
60 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 0060000 
780. 0000000( वर्ग मीटर) |0. 0780000 
780. 00000 
200. 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0200000 


कुल | 204,485 . 0000 


| 20. 4485 


[ फा . सं . RW- MD /TN/ NH-207/DPR/2018/3A ] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 31st January, 2019 
S .O . 589 ( E ). — In exercise of powers conferred by sub -section ( 1) of section 3A of the National Highways 
Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the 
public purpose , the land, the brief description of which is given in the Schedule below , is required for building 
(widening/ two lane with paved shoulder/four laning etc .,), maintenance , management and operation of NH207 (New 
NH 648 ) in the stretch of land from Km . 3 .00 to Km . 9 .35 (Bagalur Town of Sarjapur - Bagalur - Hosur Section ) in the 
district of KRISHNAGIRI in the state of TAMIL NADU , hereby declares its intention to acquire such land . 

Any person interested in the said land may , within twenty -one days from the date of publication of this 
notification in the Official Gazette , object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub - section ( 1) of 
section 3C of the said Act . 

Every such objection shall be made to the Competent Authority , namely , District Revenue Officer, LA , 
(NH 648 ) Krishnagiri in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector 
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an opportunity of being heard , either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and 
after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary ,by order , either allow or disallow 
the objections. 

Any order made by the Competent Authority under sub -section (2 ) of section 3C of the said Act shall be final. 

The land plans and other details of the land to be acquired under this notification are available and can be 
inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority . 

SCHEDULE 
Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km . 3 .00 to 
Km . 9. 350 (Bagalur Town of Sarjapur - Bagalur - Hosur Section ) National Highway 207 (New NH 648 ) in the district of 

KRISHNAGIRI in the state of TAMIL NADU . 


State : TAMIL NADU 
SI. Survey / Plot Number 


District: KRISHNAGIRI 
Type of Land Nature Of Land 


Area | Area 
( in Local Unit )||( in Hectare) 


No . 


Taluk : Hosur 


Village: Eachangur 

64/2 


Government 


0 .4250000 


Poramboke (Meikkal) 
Poramboke (Oni) 


4 ,250 .0000000 (Square Meter ) 
870.0000000 (SquareMeter ) 


108 


Government 


0 .0870000 


109 


Government 


Poramboke (Oni) 


0 . 0010000 


115 / 1A 


Private 


Dry 


10 .0000000( Square Meter ) 
2 ,630.0000000 (Square Meter ) 
1,275 .0000000 (Square Meter 


0 . 2630000 


115 / 1B 


Private 


0 . 1275000 


Dry 
Dry 


115 /6 


Private 


2 . 335.0000000 (Square Meter ) 


0 . 2335000 


115 /7A1 


Private 


Dry 


40 .0000000 ( Square Meter ) 


0 .0040000 


115 /7A2 


Private 


410 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0410000 


Dry 
Dry 


115 /7B 


Private 


4 ,640 .0000000 (Square Meter ) 


0 .4640000 


126 / 1 


Private 


1,550.0000000 (Square Meter ) 


0 . 1550000 


126 / 10 


Private 


Wet 


700 .0000000 (Square Meter ) | 


0 .0700000 


126 / 11 


Private 


Wet 


750 .0000000(Square Meter ) 


0 .0750000 


126 / 12 


Private 


Wet 


650 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0650000 


126 / 13 


Private 


Wet 


65 . 0000000 (Square Meter ) 


0 .0065000 


126 / 17B 


Private 


0 .0130000 


126 /6 


Private 


0 .0021000 


Wet 
Wet 
Wet 
Wet 


Private 


0 .0095000 


17 | 126/8 
18 | 126 / 9 


Private 


0 .0795000 


12717 


Private 


Wet 


130.0000000(Square Meter ) 
21.0000000 (Square Meter ) 
95.0000000 (Square Meter ) | 
795 .0000000 (Square Meter ) 
1,400.0000000 (Square Meter ) 

415.0000000 (Square Meter ) 
1,085.0000000 ( SquareMeter ) 
300 .0000000 (Square Meter 
80.0000000 (Square Meter ) 


0 . 1400000 


127 / 10 


Private 


Wet 


0.0415000 


127 /11 


Private 


Wet 


0 . 1085000 


127 / 12A 


Private 


Wet 


0 .0300000 


127 /12B 


Private 


Wet 


0 .0080000 


127 / 12C 


Private 


Wet 


445.0000000( Square Meter ) 


0.0445000 


127 / 13 


Private 


Wet 


380 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0380000 


127 / 14 


Private 


|Wet 


280 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0280000 


127/ 15 


Private 


Wet 


60 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0060000 
0.0011000 


127 /1B 


Private 


Wet 


11.0000000 ( Square Meter ) 
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127 /1C 


Private 


Wet 


362. 0000000 (Square Meter ) || 


0 . 0362000 


127/ 1D 


Private 


Wet 


0.0750000 
0 .0015000 


127/ 1E 


Private 


750 .0000000 (Square Meter ) 

15 .0000000 (Square Meter ) 
295 .0000000 (Square Meter ) 


Wet 


127 / 2 


Private 


Wet 


0 .0295000 


127 /3 


Private 


Wet 


20 . 0000000 (Square Meter ) 


0 .0020000 


127 /5 


Private 


Wet 


310 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0310000 


127/6A 


Private 


Wet 


297 . 0000000 (Square Meter ) 


0 .0297000 


127 /6B 


Private 


Wet 


2 .0000000 ( Square Meter ) || 


0 .0002000 


127 /8 


Private 


Wet 


12719 


Private 


Wet 


510 .0000000(Square Meter ) | 
165 .0000000 (Square Meter ) 

15 .0000000 (Square Meter ) 
343.0000000 (Square Meter ) 


0 .0510000 
0 .0165000 
0 .0015000 


130 / 3C 


Private 


130 /3E1A 


Private 


0 .0343000 


130 /3E1B 


Private 


DIY 


342 . 0000000 (Square Meter ) 


0 .0342000 


130 /3E1C 


Private 


Dry 


0 .0342000 


130 /3E1D 


Private 


Dry 


0 .0343000 


44 


131 /1 


Poramboke ( Vari) 


0 .0050000 


Government 
Private 


131/2 


Dry 


342.0000000(Square Meter ) 
343.0000000 (Square Meter ) 

50 .0000000 (Square Meter ) 
2 ,310 .0000000(Square Meter ) | 

110 .0000000 (Square Meter ) 
1,375.0000000 (Square Meter )| 
715 .0000000 (Square Meter ) 


0 .2310000 


46 


131/ 3 


Private 


Dry 


0 .0110000 


47 


131/4 


Private 


Dry 


0 . 1375000 


48 


131/5 


Private 


Dry 


0 .0715000 


131 /6 


Private 


Dry 


55 .0000000 (Square Meter 


0 .0055000 


Private 


Dry 


157 . 0000000 (Square Meter ) 


0 .0157000 


15/ 1A 
15/ 1B 


Private 


Dry 


0 .0158000 


15 / 10 


Private 


Dry 


0 .0157000 


158 .0000000 (Square Meter ) 
157.0000000 (SquareMeter ) 
158.0000000(Square Meter ) | 
30 .0000000 (Square Meter ) 


15 / 1D 


Private 


Dry 


0 .0158000 


15 /2 


Private 


Dry 


0 .0030000 


33 


Private 


Dry 


0 .2420000 


2,420 .0000000 (Square Meter )| 
1,335 .0000000 (Square Meter ) 


Private 


Dry 


0 . 1335000 


Private 


975 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0975000 


Dry 
Dry 


Private 


735 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0735000 


Private 


Dry 


0 .3875000 


60 


Private 


Dry 


0 . 1480000 


34 / 1 
57 3472 
58 || 34 / 3 

34 /4B 

|| 35 / 1 
|61 3512 

36 /1 
63 37/1 
164 ||37 /2 
|65 37 /3 

38 / 1 


3,875.0000000 (Square Meter ) 
1,480.0000000 (Square Meter ) 
2 ,510 .0000000 (Square Meter ) 
230.0000000 (Square Meter ) 


Private 


Dry 


0 .2510000 


Private 


Dry 


0 .0230000 


Private 


Dry 


3 ,310 .0000000 (Square Meter ) 


0 . 3310000 


Private 


0 .0050000 


Government 


0 .0090000 


Dry 
Poramboke ( Vari) 
Poromboke (Vari) 
Dry 


Government 


0 .0315000 


50 .0000000 (Square Meter ) 
90 .0000000 (Square Meter ) 
315 .0000000 (Square Meter ) 
1,030 .0000000 (Square Meter ) 

130 .0000000 (Square Meter ) 
1 ,550 .0000000(Square Meter ) 


38 /2A 


Private 


0 . 1030000 


Private 


Dry 


68 41/1 
69 ||41/3A 


0 .0130000 
0 .1550000 


Private 


Dry 
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70 


|| 41/3B 


Private 


Dry 


750 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0750000 


41/ 3C 


Private 


Dry 


790 .0000000(Square Meter ) 


0 .0790000 


41/4B 


Private 


Wet 


325.0000000(Square Meter ) 


0 .0325000 


41/4C 


Private 


Wet 


735 .0000000 (Square Meter ) | 


0 .0735000 


42 / 1A 


Private 


Dry 


10.0000000 (Square Meter ) | 


42/ 1B 


Private 


Dry 


650 .0000000 (Square Meter )|| 
500 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0010000 
0 .0650000 
0 .0500000 


42/ 10 


Private 


Dry 


42/ 1D 


Private 


Dry 


15 .0000000 ( Square Meter ) 


0 .0015000 


18 


42/ 20 


Private 


Wet 


0 .0960000 


960.0000000 (Square Meter 
75 .0000000 (Square Meter ) 


42 /2D 


Private 


Wet 


0 .0075000 


42/2E 


Private 


0 . 0040000 


40 .0000000( Square Meter ) 
30.0000000 (Square Meter ) 


81 


42 /3K 


Private 


Wet 


0 .0030000 


44 /1E 


Dry 


0 .0285000 


Private 
Private 


285 .0000000 (Square Meter ) 
10 .0000000( Square Meter ) 


44 / 1B 


Dry 


0 .0010000 


44 / 1F 


Private 


0 . 1200000 


Dry 
Dry 


1,200 .0000000 (Square Meter ) 
1,070 .0000000 (Square Meter ) 


44 / 16 


Private 


0 . 1070000 


86 


|| 44 /2 


Government 


790 .0000000(Square Meter 


0 .0790000 


44 /3A 


Private 


Poromboke (Kodivaikal) 
Dry 
Dry 


2 ,870 .0000000 (Square Meter ) 


0 .2870000 


44 /3B 


Private 


640.0000000 (Square Meter ) 


0 .0640000 


89 


Private 


Wet 


0 .0025000 


45 /3B 
45 /2B 


90 


Private 


Wet 


0 .0175000 


25 .0000000 (Square Meter ) 
175 .0000000 (Square Meter ) 
400 .0000000 (Square Meter ) 
45.0000000 (Square Meter ) 


45 /3A 


Private 


0 .0400000 


45 / 3C 


Private 


Wet 


0 . 0045000 


45 /3D 


Private 


Wet 


450 . 0000000 (Square Meter ) 


0 . 0450000 


Private 


Wet 


150 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0150000 


Private 


Wet 


50 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0050000 


| 


Private 


Wet 


0 . 1195000 


97 


Private 


Wet 


94 ||45/3E 
95 45 /3F 

45 /4A 
45 /4B 

45/40 
99 60/2 
100 60/3 
101 60/4 


1, 195 .0000000( Square Meter ) 

50 .0000000 (Square Meter ) 
200.0000000 (Square Meter ) 


0 .0050000 


98 


Private 


Wet 


0 .0200000 
0. 1375000 


Private 


Dry 


1, 375 .0000000 ( Square Meter ) 


Private 


Dry 


555 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0555000 


Private 


0 .0970000 


102 


||60 /5 


Private 


Dry 
Dry 
Dry 


970.0000000 (Square Meter ) 
2 ,010 .0000000 (Square Meter ) 
1 ,180 .0000000 (Square Meter 


0 . 2010000 


Private 


0 . 1180000 


Private 


Dry 


2 , 120 . 0000000 (Square Meter ) 


0 .2120000 


103 ||61/1B 
104 61/2 
105 61/3 
106 6571 
107 165 /2 


Private 


1 ,890 .0000000 (Square Meter 


0 . 1890000 


Government 


Dry 
Poramboke (Pathai) 
Poramboke (Oni) 


0 .2180000 


0 .0845000 


Government 
Private 


2 , 180 .0000000 (Square Meter ) 
845 .0000000 (Square Meter )| 

65 . 0000000 (Square Meter ) 
200 .0000000(Square Meter ) | 


Dry 


108 ||65/3A 
109 ||65/3E 


0 .0065000 
0.0200000 


Private 


Dry 
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Private 


1 Dry 


400 .0000000 (Square Meter ) 


111 


65 /3F 

||65 /3G 
112 || 66 / 1A 


Private 


Dry 


0 .0400000 
0 .1200000 
0 .0050000 


Private 


1,200.0000000 ( Square Meter ) 

50 .0000000( Square Meter ) 
265 .0000000(Square Meter ) 


Dry 


113 ||66 /1B 


Private 


0 .0265000 


Government 


Dry 
Poramboke ( Vari ) 
Dry 


235 . 0000000 (Square Meter ) 


0 .0235000 


Private 


1 ,270 .0000000 (Square Meter ) 


0 . 1270000 


Private 


Dry 


835 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0835000 


114 166 /2 
115 66 /3A 
116 66 /3B 
117 || 66 /3C 
118 66 /36 

|| 66 /3H 


Private 


Dry 


0 .0140000 


Private 


Dry 


0 .0040000 
0 .0210000 


119 


Private 


140 .0000000(Square Meter ) 

40.0000000 (Square Meter ) | 
210 .0000000 (Square Meter ) 
555 .0000000 (Square Meter ) 
90 .0000000 ( Square Meter ) 


120 


66 /4 


Dry 
Dry 
Poramboke ( Vari) 


Private 


0 . 0555000 


121 


167 


Government 


0 .0090000 


122 | 78 /2A 


Private 


DIY 


4 ,385 .0000000 ( Square Meter ) 


0 .4385000 


Private 


Dry 


1,841.0000000 (Square Meter ) 


0 . 1841000 


Private 


Dry 


0 .0550000 


Private 


0 .0375000 


123 79 /1A 
124 79/ 1B 
125 79/2 
126 79/3 
127 ||79/6 
128 80/2 


Private 


550.0000000(Square Meter ) 

375.0000000 (SquareMeter ) 
2, 385 .0000000 (Square Meter ) | 
2,915 .0000000 (Square Meter ) 
2 ,520 .0000000 (Square Meter ) 
1,825 .0000000 (Square Meter ) 


0 .2385000 
0 .2915000 


Private 


Private 


Dry 


0 . 2520000 


129 


81/ 1E1A1A1A 


Private 


Dry 


0 . 1825000 


130 || 81/ 1E1B 


Private 


Dry 


460.0000000 (Square Meter ) 


0 .0460000 


Private 


Dry 


1.680 . 0000000 (Square Meter ) 


0 . 1680000 


131 || 89 / 11 
132 89/ 16 


Private 


Dry 


0 . 1645000 


133 


|| 89 / 17 


Private 


Dry 


0 . 1675000 


Private 


Dry 


0 .1435000 


134 | 89 /19 
135 8912 


Private 


Dry 


1,645 .0000000( Square Meter ) 
1,675 .0000000 (Square Meter ) 
1,435 .0000000 (Square Meter ) 
1,595 .0000000 (Square Meter ) 
1,495.0000000 (Square Meter ) 
1,250 .0000000 (Square Meter ) 
2 , 860.0000000 ( SquareMeter 


0 . 1595000 


136 89 /21 


Private 


Dry 


0 . 1495000 


137 


Private 


Dry 


0 . 1250000 


89 /22 
89 /3 


138 


Private 


0 . 2860000 


Dry 
Dry 


Private 


2 ,410 .0000000 (Square Meter 


0 . 2410000 


Private 


Dry 


0 .1185000 


Private 


Dry 


0 .0220000 


1 , 185 .0000000 (Square Meter ) 

220 .0000000 (Square Meter ) 
1,000 .0000000 (Square Meter ) 
2 ,030.0000000 ( Square Meter ) 


Private 


Dry 


139 89/4 
140 8975 
141 89/6 
142 92 /1 
143 92/6A 
144 ||92/6B 
145 || 92/6C 
Village: Jimangalam 

109 


0 . 1000000 


Private 


Dry 


0.2030000 


Private 


25 .0000000 ( Square Meter ) 


Dry 
Dry 


0 .0025000 
0 .1130000 


Private 


1,130.0000000 ( SquareMeter ) 


Government 


Poramboke (Road ) 


850 . 0000000 (Square Meter ) || 


0 . 0850000 


110 / 1A 


Private 


Dry 


150 .0000000(Square Meter ) 


0 .0150000 


110 / 1B 


Private 


Dry 


650 .0000000 (Square Meter ) 
10 .0000000( Square Meter ) 


0 .0650000 
0 .0010000 


110 /2D 


Private 


Dry 
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42/2A 


Private 


Dry 


565. 0000000 (Square Meter ) 


0.0565000 


| 50 / 1 


Private 


Dry 


1,065 .0000000( Square Meter ) 


0 . 1065000 


51/1 


Private 


Dry 


745 .0000000 (Square Meter ) 
790 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0745000 
0 .0790000 


51/2 


Private 


Dry 


51/3A 


Private 


Dry 


915 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0915000 


51/3B 


Private 


Dry 


0 .1040000 
0 .0795000 


51/4 


Private 


1,040 .0000000 (Square Meter )|| 

795 .0000000 (Square Meter ) 
715 .0000000 (Square Meter ) 


Dry 


51/5 


Private 


Dry 


0 .0715000 


51/6A 


Private 


Dry 


0 .0010000 


Private 


Dry 


0 . 0800000 


51/6B 
53 


Government 


Poromboke (Vari) 


0 . 1015000 


54 /7A2 


Private 


Dry 


0 .0010000 


54 /7B 


Dry 


10.0000000 (Square Meter 
800 .0000000(Square Meter ) 
1,015 .0000000( Square Meter ) 

10 .0000000 (Square Meter ) 
35 .0000000 (Square Meter )| 
560 .0000000 (Square Meter ) 
1,150.0000000 ( SquareMeter ) 

275 .0000000 (Square Meter ) 
1,090.0000000 ( SquareMeter 


Private 
Private 


0 .0035000 


54/70 


0 .0560000 


Dry 
Dry 


54 /8A 


Private 


0 . 1150000 


54 /8B 


Private 


Dry 


0 .0275000 


21 || 54 /8C 


Private 


Dry 


0 . 1090000 


54 /8D 


Private 


Dry 


145 . 0000000 (Square Meter ) 


0 .0145000 


54 /8E 


Private 


Dry 


0 . 1635000 


54 /8F 


Private 


Dry 


0 .0930000 


1,635 .0000000( Square Meter ) 

930 .0000000 (Square Meter ) 
1, 105 .0000000 (Square Meter ) 
755 .0000000 ( Square Meter ) | 


54 /9A 


Private 


Dry 


0 . 1105000 


54 / 9B 


Private 


Dry 


0 .0755000 


Village: Kodiyalam 

156 /4 


Private 


Wet 


480 .0000000 ( Square Meter ) 


0 . 0480000 


156 /6A 


Private 


Dry 


0 .0680000 


680 .0000000 (Square Meter ) 
340 .0000000 (Square Meter ) 


156 /6B 


Private 


Dry 


0 .0340000 


156 /7A 


Private 


Dry 


0 . 1450000 


1,450 .0000000( Square Meter ) 
715.0000000(Square Meter ) | 


156 /7B 


Private 


0 .0715000 


157 


Government 


Dry 
Poramboke (Odai ) 
Wet 


ID 


785 .0000000 (Square Meter ) || 


0 .0785000 


158 / 1A 


Private 


2,210 .0000000 (Square Meter ) 


0 .2210000 


158 / 1B 


Private 


Wet 


2 ,930 .0000000 ( Square Meter ) 


0 .2930000 


158 /2A 


Private 


Wet 


0 .0985000 


158/ 2B 


Private 


Wet 


0 . 2390000 


159 


Government 


Poramboke(odai) 


0 .0350000 


170 /5A2 


Private 


Dry 


0 . 0005000 


985 .0000000(Square Meter ) 
2, 390 .0000000 (Square Meter ) 
350 .0000000 (Square Meter 

5 .0000000 (Square Meter ) 
85 .0000000 (Square Meter 
380.0000000(Square Meter ) 
865 .0000000 (Square Meter )| 
25 .0000000 (Square Meter ) 


176 


Government 


0 .0085000 


Poromboke (Salai) 
Poromboke (Salai ) 


141 


177 


Government 


0 .0380000 


178 / 1 


Government 


Poromboke (Odai) 


0 .0865000 
0 .0025000 


178 / 10 


Private 


Dry 


17 


178/ 11 


Private 


Wet 


1, 165.0000000 (Square Meter ) || 


0 . 1165000 
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178/ 12 


Private 


| Dry 


710 .0000000 ( Square Meter ) || 


0 .0710000 


178 / 13A1 


Private 


Wet 


0 .0970000 


178/ 13A2 


Private 


Wet 


0 .0430000 


178 / 13B 


Private 


Wet 


970 .0000000(Square Meter ) 
430 .0000000 (Square Meter ) 
600 .0000000( Square Meter ) 
920 .0000000 (Square Meter ) 
215.0000000(Square Meter ) 


0 .0600000 


178 / 15 


Private 


Wet 


0 .0920000 


178 /3B1 


Private 


Wet 


0 .0215000 


178 / 3B2 


Private 


Wet 


Wet 


5 .0000000 (Square Meter )| 


0 . 0005000 


178/5 


Private 


Wet 


550 .0000000 (Square Meter ) || 


0 .0550000 


178/ 8 


Private 


Wet 


1, 160.0000000 (Square Meter ) 


0 . 1160000 


178 /9 


Wet 


0 . 1525000 


179 


| Poromboke (Salai) 


Private 
Government 
Private 
Private 


1,525 .0000000 (Square Meter ) 
690 .0000000(Square Meter ) 
620 .0000000 (Square Meter ) 


0 . 0690000 


181/2 


Dry 


0 .0620000 


191/6 


Dry 


6 .0000000 ( Square Meter ) 


0 .0006000 


191/8B1 


Private 


Dry 


120 .0000000(Square Meter ) 


0 .0120000 


191/8B2 


Private 


Dry 


0 .0050000 


50.0000000 (Square Meter ) 
100 .0000000 (Square Meter ) 


191 /8B3 


Private 


0 .0100000 


191/8B4 


Private 


Dry 


50 .0000000( Square Meter ) 


0 .0050000 
0.0250000 


191/9 


Private 


Dry 


250 .0000000 (Square Meter ) | 


Village : Kothapalli 


18 /3C 


Private 


Dry 


200 .0000000 ( Square Meter ) 


0 . 0200000 


18 /3E1 


Private 


Dry 


0 .6430000 


18 /3E2 


Private 


Dry 


0 .0930000 


2 /2A1A 


Private 


Dry 


6 ,430 .0000000 (Square Meter 

930 .0000000(Square Meter ) 
1,780 .0000000 (Square Meter ) 
2,280 .0000000 (Square Meter ) 
3, 160.0000000 (Square Meter ) 


0 . 1780000 


3/3 


Private 


Dry 


0 .2280000 


Private 


Dry 


0 . 3160000 


3 / 5 


Private 


Dry 


890 . 0000000 (Square Meter ) 


0 .0890000 


4 / 2 


Private 


Dry 


100 .0000000 (Square Meter ) | 


0 .0100000 


4 /3A 


Private 


Dry 


970.0000000 (Square Meter ) 


0 .0970000 


4 /3B 


Private 


0 .0350000 


Dry 
Dry 


350 .0000000 (Square Meter 
1,800 .0000000 (Square Meter 


4 /4A1 


Private 


0 . 1800000 


Private 


Dry 


0 .0110000 


4 /4A2 
13 ||4 /4A3 


Private 


Dry 


0 .0110000 


110.0000000(Square Meter ) 
110 .0000000(Square Meter ) 
930 .0000000 (Square Meter ) 
2,350 .0000000 (Square Meter ) 


Private 


Dry 


0 . 0930000 


14 || 4/4B 
15 4 /4D 


Private 


Dry 


0.2350000 


16 


|| 4 /4E1 


Private 


Dry 


10 .0000000 ( Square Meter ) 


0 .0010000 


17 ||4 /4E2 


Private 


Dry 


0 .0010000 


Private 


Dry 


0 .0450000 


Private 


0 . 1950000 


Dry 
Dry 


10.0000000 (Square Meter ) 
450 .0000000 (Square Meter ) 
1,950 .0000000 (Square Meter ) 
3, 950.0000000 (Square Meter ) 

250 .0000000(Square Meter ) 
2 ,250.0000000 (Square Meter ) 


771 


Private 


0 . 3950000 


1712 


Private 


Dry 


0 .0250000 


8 /1A1 


Private 


Dry 


0 .2250000 
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Private 


Dry 


100 .0000000 ( Square Meter ) 


0 .0100000 


23 8 /1A2 

8/ 1B 


Private 


Dry 


150 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0150000 


Private 


Dry 


2 ,050 .0000000 (Square Meter ) 


0 .2050000 


8 /2A 
8/2B 


Private 


Dry 


100 . 0000000 (Square Meter ) || 


0 .0100000 


9 /1 


Private 


Dry 


20 .0000000 (Square Meter ) 


0 . 0020000 


9 /2 


Private 


Dry 


0 .0060000 


93 / 1 


Private 


Wet 


0 .0780000 


60.0000000 (Square Meter )|| 
780 .0000000 (Square Meter ) 

200 .0000000 (Square Meter ) 
Total|| 204 ,485 .0000 


93/2 


Private 


Wet 


0 .0200000 


20 .4485 
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